VikipeediA 


Khengi keel 


Khengi keel on Hiina-Tiibeti keelkonna Tiibeti-Birma 
keelte tiibeti harusse kuuluv keel, mida emakeelena 
räägivad khengid Bhutanis. 

Khengi keelt räägib 65 000 inimest, neist 50 000 
emakeelena.^ 
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1. https://www.ethnologue.com/language/xkf 

2. https://www.ethnologue.com/language/xkf 


khengi keel 

Kõneldakse 

Bhutanis 

Kokku kõnelejaid 

65 OOOlÜ 

Keelesugulus 

hiina-tiibeti keeled 

tiibeti-birma keeled 

tiibeti keeled 

khengi keel 

Keelekoodid 

ISO 639-3 

xkf 


Välislingid 


■ http://www.endangeredlanguages.com/lang/xkf 

■ https://glottolog.org/resource/languoid/id/khenl241 
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